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zd. ZAGRODZKA 


ARTYSTKA - SPIEWACZKA 
FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, OPERY I OPERETKI 
NAJUKOCHANSZA MAMUSIA, BABCIA I PRABABCIA 
przezywszy lat 74, zmarla nagle dnia 26 wrzesnia 1994 roku. 
MSZA SWIETA ZALOBNA przy Zmarłej odprawiona zostanie w poniedziałek dnia 3 października 1994 r. 


o godzinie 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKA, ZIĘĆ I WNUK Z RODZINĄ 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 
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